DOBRANOWSK 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC, TEŚĆ, DZIADEK I WUJEK 
B. ŻOŁNIERZ II KORPUSU ARMII GEN. ANDERSA 


przeżywszy lat 75, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 25 sierpnia 1995 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w czwartek dnia 31 sierpnia 1995 r. 
o godzinie 9.00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKA, SYN, ZIĘĆ, WNUKI, SIOSTRA, BRAT I RODZINA 


Prosimy o nieskładanie kondolencji. 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


